جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





: 5 ز المدرسة ٠:‏ 121 قم الصفحة من 1 إلى 1 
المديريه : الكرخ الأولى 0 ! 5 0 
المدرسة٠‏ ثانوية التضامن الأهلية للبنات 
الذ : إحيائ : 
لفرع: إحيائي الدور الأول 201'0[09 














1 | 102042121001 | اسراء عبد الرزاق احمد عواد__ |[ 92 | 98 | صفر | صفر | 97 | 100 | | معيد |[ 0 | 0 | 
| 2 | 102042121002 _| اية حسين على خضر ______| 82 | 94 | م | صفر | 98 | 97 | | معيد | 0 | 0 | 
| 3 | 102042121003 _| ختام حسين علي خضير _____| 60 | 86 | صفر | 56 | 78 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 | 
| 4 | 102042121005 | رسل عبد الرزاق احمد عواد2_ |[ 91 | 98 | صفر | صفر | 100 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 | 
5 | 102042121006 _ | رسل محمد خضير علي __| 68_ | 84 | صفر | صفر | صفر | 39 | | معيد |[ 0 | 0 | 
6 ]| 102042121007 | زهاء خالد احمد حسن 102020 |[ م | م | م | 50 | صفر | صفر| | معيد |[ 0 | 0 | 
7 | 102042121008 إكوش خاك احمد حسن ||| م | م | م |%4 | م | صفر| | معيد |[ 0 | 0 | 
| 8 | 102042121009 | مروج زياد محمد يونس يحيى || |[ 61 | 60 | 68 | 53 | 55 | 55 | | نئاجع | 352 | 58.67 _ 

الممتحنون 


اة النجاح ١‏ نسبة النجاح 










مدير المركز 


